EDMUND 


LRGANDER 


MGR INŻ. BUDOWNICTWA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT 
I SZWAGIER 


ur. 1912 r., po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 


św. Sakramentami, zmari 6 grudnia 1975 r. w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we Środę dnia 10 bm. o godz. 13.30 w kościele 
parafialnym w Miechowie, po czym nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmen- 


tarz parafialny, o czym zawiadamiają pograzeni w smutku 


ŻONA, DZIECI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel. 579-21 
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